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INFORMACJA NR O0SZ.4110.30.6.2018.2019.389.XIV.BO.APO1 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


z dnia 13 lutego 2019 r. 
o decyzji Nr 0SZ.4110.30.5.2018.2019.389.XIV.BO.APo1 


Pismem złożonym w dniu 30 listopada 2018 r. (uzupełnionym pismem z dnia 27 grudnia 
2018 r.) SEC Myślibórz Sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu wystąpił z wnioskiem o zmianę XIV 
taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 marca 
2018 r. Nr OSZ.4210.48.28.2016.2018.389.XIV.BO. 


Po przeanalizowaniu złożonego wniosku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając na 
podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz na podstawie art. 45, art. 47 ust. 1 
i 2 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 
2018 r., poz. 755 ze zm.) decyzją Nr 0SZ.4110.30.5.2018.2019.389.XIV.BO.APo1 z dnia 25 
stycznia 2019 r. odmówił zmiany XIV taryfy dla ciepła dla SEC Myślibórz Sp. z o.o. z siedzibą 
w Myśliborzu. 
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